Geliebtefr) mein 


Strumming: 


Dm| | | | 

Dm E7 Am Dm E7 Am 

Meine Geliebte, für immer lieb mich, lass sein für immer, was wir fühlen heut“. 

Dm E7 Am Dm E7 Am 

Meine Geliebte, hab ich bei mir dich, bin ich im Traumland der süßen Freud“. 

E7 Am Dm Am 

Oft schon habe ich geflüstert: Geliebte mein. 

E7 Am E7 Am 

Es war nur ein Wort, das man in Dramen hört, ich war ein Teil davon. 

E7 Am Dm Am 

Doch nun, wenn ich geflüstert: Geliebte mein, 

E7 Am E7 Am 

kann ich sagen dir, was ich fühl in mir, wird nur vom Herzen komm“. 

Dm E7 Am Dm E7 Am 

Ich will dich für immer, ich liebe dich so sehr, ich will dich halten, fest an meiner Seit“. 

Dm E7 Am Dm E7 Am 

Meine Geliebte, für immer lieb mich, lass sein für immer, was wir fühlen heut“. 

E7 Am E7 Am Dm Am E7 Am 

E7 Am Dm Am 

Oft schon habe ich geflüstert: Geliebte mein. 

E7 Am E7 Am 

Es war nur ein Wort, das man in Dramen hört, ich war ein Teil davon. 

E7 Am Dm Am 

Doch nun, wenn ich geflüstert: Geliebte mein, 

E7 Am E7 Am 

kann ich sagen dir, was ich fühl in mir, wird nur vom Herzen komm“. 

Dm E7 Am Dm E7 Am 

Ich will dich für immer, ich liebe dich so sehr, ich will dich halten, fest an meiner Seit“. 

Dm E7 Am Dm E7 Am 

Meine Geliebte, für immer lieb mich, lass sein für immer, was wir fühlen heut“, 

Dm E7 Am 

lass sein für immer, was wir fühlen heut“, 

Dm j E7| Am j 

lass sein für immer, was wir fühlen heut“. 


weibliche Singstimme: Oh, mein Geliebter/Geliebter mein 
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